Izydor Franciszek Lansdorff Bocheński 


hb. Rawicz odm. 


Właściciel dóbr w Królestwie Polskiem, 


umarł po krótkich cierpieniach w 73 roku życia, dnia 10 Maja 1897 roku 
w Czuszowie. 


LT - 


Ciężko strapieni synowie i eörki zapraszają Krewnyeh, Przyjaciól, Sa- 

siadów i Znajomych na eksportaeye, która się odbędzie dnia 133° Maja 

z Czuszowa i na pogrzeb dnia 143° Maja o godzinie llei z kościoła 
w Paleezniey. 


